التحكم من التاء الى ١‏ لميم 


ه انواع الكونتاكتور 0120© 
شرح انواع الكونتاكتور بالتفصيل 
شرح الكوتتاكتور الصامت واثواغنة ويز اة و استخداماقة 
شرح الكونتاكتور الصامت وانواع الكونتاكتور 
ه طريقة عمل الكونتاكتور 
شرح طريقة عمل الكونتاكتور ونظرية عمل 
ه طريقة تركيب الكونتاكتور 
شرح لطريقة تركيب الكونتاكتور فى لوحة 
٠.‏ النقاط المساعدة في الكونتاكتور 
شرح كامل للنقاط المساعدة في الكونتاكتور 
ه أسباب تلف الكونتاكتور 
شرح كامل للاسباب تلف الكونتاكتور 
+ ايار الكونتاكتور والأوقرلود والكابل والقاطم المقاسب لحمل 
شرح اختيار الكونتاكتور والاوفرلود 
ه الفرق بين الكونتاكتور والريلاي 
شرح الفرق بين الكونتاكتور والريلاي 
ه طريقة توصيل الكونتاكتور والاوفرلود 
شرح طريقة توصيل الكونتاكتور والاوفرلود 
ه توصيل كونتاكتور " فاز 
شرح توصيل كونتاكتور " فاز وشرح 
هء رسم توصيل الكونتاكتور 
شرح رسم توصيل الكونتاكتور بالرسومات الكهربية 
ه كتاب شرح الات التيار المستمروع 212611 DC‏ 
تحميل كتاب شرح آلات التيار المستمر DC machines‏ 
٠‏ اتحديل كتلب التركيبات الكيرياتية الاساسية 81+ ؟ 
تحميل كتاب التر كنات الكهربائية الأساسية ۲١٢١‏ 
ه كتاب التركيبات الكهربائية[500 electrical installation‏ 
تحميل كتاب التركيبات الكهربائية electrical installation book‏ 
ه كتاب استخدامات التيار المستمر ام ءإإuء dc‏ 
يشرح كتاب استخدامات التيار المستمر dc u۲"‏ 
ه كتاب دوائر التيار المتردد[ 500 AC Circuits‏ 
تحميل كتاب دوائر التيار المتردد لشرح اساسيات دوائر 
ه كتاب الرسم الهندسي |lnnlقطWING ENGINEERING DRA‏ 
يشرح كتاب الرسم الهندسي المساقط اساسيات 
ه كتاب المحول الكهربي transformer book‏ 
كتاب المحول الكيربي ۲١۲۱‏ لشرح المخول 
ه كتاب اللحام بالقوس llكرأ٩٦”Welding Electric Arc‏ 
كتاب اللحام بالقوس الكهربى ع77761010 ۸۲٥‏ 2 1زاء»816 يشرح 
ه تحميل كتاب الكترونيات llقدرbookö power electronic‏ 
تحميل كتاب الكترونيات القدرة power electronic book‏ 
ه كتاب اساسيات الالكترونياتع[500 basic electronics‏ 
يشرح كتاب اساسيات الالكترونيات ع5001 130105ء16» 62516 المبادىء 
ه كتاب شرح مكبر العمليات 07-471515١‏ 
شرح تفصيلى مميز لمكبر العمليات 5١‏ 0۲-۸۸۴ وشرح انواعه 
ه كتاب رسم الرموز الالكترونية 
يقوم بشرح رموز كل العناصر الالكترونية وشرح رسمها 
ه كتاب طريقة اللحام بالقصدير وتنفيذ الدوائرالالكترونية 
كتاب شرح تنفيذ الدوائر الالكترونية المطبوعة 7001 
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ومحاكاة الو اذ د ونية115 1016 
شرح برنامج محاكاة الدوائر1016©15 
شرح واجهة برنامج محاكاة 
شرح تنصيب برنامج بروتس لرسم ومحاكاة الدوائروناع1:01م_ 
شرح تنصيب وتحميل برنامج بروتس لرسم 
5 میا كتاب شرح الالكد و 





شرح انواع الحمايات الاساسية للمحركات الكهربية 

قضيل كتاب العناية الك هة ١‏ 

تحميل كتاب الحماية الكهربائية ۲٠۲۱‏ شرح 

تحميل كتاب شر ح6.0 automation studio‏ 

تحميل كتاب شرح 6.0 5611010 automation‏ 

محاكاة دائرة التحكم فى محرك6.0 Automation studio‏ 
شرح تفصيلى لطريقة رسم ومحاكاة دائرة التحكم 

automation studio شرح برنامج6.0‎ 

شرح برنامج اوتوميشن استوديو 6.0 studio‏ 2111017121101 

شرح تنصيب برنامج6.0 automation studio‏ 

شرح وافى لتنصيب وتحميل برنامج اوتوميشن استوديو.6 5611010 211401121101 
انواع المحركات الكهر بائيةtypes electric motors‏ 

شرح انواع المحركات الكهربائية التى تعمل 

کاب لف اندر گات الكدير بد بالتفصيل 

تحميل كاب لف المحر كات الكيربية 




















